


ملوء إلى الربع ع)0,13 


وزن كوب ماء وهو مملوء كليا 0,418 ووزنه 
- جد وزن الكوب وهو قارغ. 
الوضعية الثانية (هن): 
تتكون عمارة من 14 شقة فيها شقق ذات 3 غرف وأخرى ذات 4 غرف. 
إذاعلمت أن العدد الإجمالي للغرف في العمارة هو 47 غرفة. 
- جد عدد الشقق ذات 3 غرف في العمارة. 


الوضعية الثالثة (هن): 


يحصل أحمد على 5 نقاط إذا أجاب عن السؤال 
السؤال. بعد 50 سؤالا تحصل أحمد على 130 نقه 


- كم سؤالا أجاب عنه أحمد بشكل صحيح؟ _ 


صحيح؛ ويخسر 3 نقاط إذا أخطا في الإجابة عن 









